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INFORMACJA NR 0OKR.4210.24.2020.JM 
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


zdnia 8 października 2020 r. 


w sprawie ustalenia współczynnika korekcyjnego 


Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 października 2020 r. 
Nr OKR.4210.24.2020.JM na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zmianami), w związku 
z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. oz. 833, 
ze zmianami) oraz $ 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. 
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu 
zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718) w związku z art. 47 ust. 2b ustawy- Prawo 
energetyczne i $ 46 ww. rozporządzenia, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ustalił 
współczynnik korekcyjny, o którym mowa w $ 28 ust. 1 ww. rozporządzenia, dla 
przedsiębiorstwa energetycznego: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach w wysokości 101,35 %, 
który Przedsiębiorstwo jest obowiązane stosować w odniesieniu do stawek opłat określonych 
w taryfie z dnia 24 stycznia 2019 r. znak: OKR-4210-26(11)/2018/2019/631/XII/JM, 
zmienioną decyzją Prezesa URE z dnia 8 sierpnia 2019 r., znak: OKR.4210.20.2019.]M, do czasu 
wejścia w życie nowej taryfy wprowadzonej w trybie określonym w art. 47 ust. 2 ustawy - 
Prawo energetyczne. 
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